



吸巡グ u ル©点検 

みさがれていまだんか？ 

_ J 



長期商使わないとさ 
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故障かな？ 

フラットパネルをご使用の揚含は、パネルに付属のお报説明書ち併せてご確認ください。 


巧障ではありません 


次のよラな症がはそれぞれ理由がありまず。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 



ずぐに運転レない 

•連転を障化してすぐに苗運輯したとさ 
参蓮驗モードを藥棄レたと善 

•蹄湿-除湿冶厦-ぶ房遷歷をしたと善 

經房運転のときずぐ I こ風が化ない 

設をしつどにならない 


音がず舊 


加湿達乾、換気運範中に 
rvn - j とい5音がずる 

加湿運乾中 I こ音びする 


•エアコンを保護するためです。 
約3分間お待ちください。 


♦「風量自動」にすると、室构ユニットの中にこちったイヤなニスイを抑えて 
から、風を送り出す磯能が働言ます。約40秒お待ろくださし、。 


•エアコンを暖めています。 


1〜4ろ間お待ち < ださし、。 



•室の-屋外の周囲が況じよっては設定しつどにならない揚合びあります。 
■設定しつどまで上がらない 
〈加湿暖房運転時〉設定温度を下げて < ださし、。 

〈加湿運転時〉 リモコンのしつどボタンで設定しつどを「連続」または 

「パワフル加湿」にしてくださし、。 


■設定しつどまで下びらない 

〈除湿ぶ房運転時〉設定温度を下げるか陈湿運転に切り換える、または 

y ニューの磯能設定で除湿自動切換「入」に切り換えてくださし、。 
〈除湿運転時〉 設定温度を下げて < ださし、。 


■設定しつどより下びり過ぎる 
〈除湿ぶ房運転時 > 設定温度を上げて < ださい。 

〈除湿運転時〉 設定温度を上けるか除湿ぶ房運転に切り換えてください。 

参除湿ぶ居は、屋外温度びより局し^ときにおすすめの運転です。 


■運転中-停止中に「カチッ」という音 
•お媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 

■かの流れるような音 

•エアコン巧部 I こお媒び流れているためです。 

参を房-除湿運転時、エアコン向部にたまった水をポンプで排出する宮です。 
■「プシュー」といラ音 

参ェアコン巧部のを媒の流れび'切り換わるとさの音です。 


■「ピシッ」という音 

♦温度変化でエアコンびわずかに巧び縮みするとさの音です。 


■ 「ポコッポコッ」という音 

•お部屋を閱めさって換気扇を回したとき、エアコン向部から聞こえて<る 
音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 


■ 「ゴー」という音 

•換気運転している音です。 

(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場含は、換気運転だ 
けを停止することびできます。 f お 33 ベ…ジ 1 ただし、24時間換気を設定して 
いる揚含は、換気設備として使巧しているので停止することはできません。） 


^ •加湿された空気や換気された空気び放出される音です。 

^ •屋外の温度、しつどによっては運転音び変わる揚含びあります。 


■運転音び変化する 

参加湿巧フアンび動いたり止まったりするためです。 
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M 湿運黯を停としてち 
襄巧ユこジトから音がする 

濃房運韓中に運驗が让まり、 
かの流れるような音がずる 


室外ユニットから水が窺気び出る 


塞的ユニットから繁がおる 


エアコンからイヤな二;:? r イがする 


隙湿運乾開始時に冷風びおる 


蓮転棲止牢 I こ室巧がユニットの;; 
フアンが回る 


運転び止まった 
(運鞋ランプは点の） 


途巧で運範び比まる 
(入タイマー運転中） 


運疆ランプが消えでいるのに 
蓮転する 


►製品保護のため停止後ち約3分間は加湿用フアンが回ります。 


•室外ユニット I こ付いた霜を取り除いています。 
約3〜10分間お待ち<ださし、。 


■暖房運転のとき 

•室外ユニットに巧いた霜を取り除き、水ゆ湯気として出すためです。 
■を房運転などのと含 

♦室外ユニジトのぶえた配管 I こか滴が巧き、滴下するためです。 


•を房運転などのとき、お部屋の空気び冷風でおやされて霧になるためです。 
•ち房運転または除湿を肩運転後 I こ除湿運転した揚含、熱交換器に巧いた水分 
び蒸発するためです D 


•室巧ユニット I こしみ巧いた、お部屋のニスイなどを吹き出すためです。 

(室のユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。） 
•屋外のニスイを吸い込むことびあります。加湿運転を停止して、ニスイの 
原因を取り除いてください。 


•エアコンが暖まっていないためです。 


■運転を停止した直後 

•製品保護のため約1ろ間は室外ユニットのファンび回ります。 

■冷房-除湿冷房-除湿を停止した後 
•製品保護のため約20分間は室のユニットのファンが回ります。 


製品保護のため室外ユニットのフアンび回ることび 


■運乾を停止している間 

•屋外温度び高いとさ、 

あのます。 

•連続 （24 時間）換気設定中は、運転を停止してち運転ランプび'消好した 
まま、連続換気運転します。 


►電圧び急にスさく変動した場含、製品保護のため、停止することびあります。 
約3分後白動的に運旣を再開します。 


•入タイマーを5約すると、その時刻に ijf コンの設定温度になるよ5に、 
最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作（運転/停止ボ 
タンを除く）すると、停止するよ5になっています。リモコンで再度運転を 
行って < ださし、。 


►メニつ一の表术 
は消なします。 


音設をでマルチモニター表示「切」にすると、運転ランプ 





巧障かな? 


巧障ではありません 


次のよラな症がはそれぞれ理由がありまず。 

巧障ではありませんのでそのままご使用くだまい。 



踪湿-隱湿冷房-冷房運転を 
停比してち運転し続口る 


リモコン信号を受信しなし、、 
感度が悪い 


表示び養い、出ない 


表示び騰まに変わる 


•巧部ク IJ ー ン運転を行つているためです。 

(お好みに含わないときは、^ニューの機能設定で、自動の部クリーン「切」 
にしてください。 「 r 勾六二■支 i ) 


•乾電池び消耗しており誤作動を起こしている可能性びあります。 
全ての電池を同時に新しいアルカ IJ 電触こ交換してください。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。咬12ベ…え; I 


ちう一度お調べ<ださい 


おわてて修理を依頼ずる前に、もラー度お調べください。 


運転しない 

(運転ランプび消えている） 


運乾しない 
(運転ランプび点減） 


途かで運乾び止まる 
(運転ラシフが点滅） 


ぶく冷えない-暖まらない 


運疆巧、急に動きびおかし<なる 


— 


: 


雜 I ;争を。々讀俩 蕾！ 

ががが巧みをがを巧を雜： y 絳缉を句 


•ブレーカーまたはヒコーブび切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

•リモコンの電池び'入っていますか？ 

•タイマー5約のしかたを間這っていまだんか？ 


•ブレーカーでいったん電源を切り、 IJ モコンで再度運転をして < ださい。 
それでも運転ランプが点减する揚含は、お買い上げの販売店じご連絡くださし、。 
ブレーカーを切ってくださし、。 


•エアフィルターがミちれていませんかっ 

•室巧ユニットや室外ユニジトの吸込□、吹出□をみさいでいませんか？ 
運転を停止し、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除する、または 
障害物を取り除言、 IJ 亡コンで再度運転して< ださい。それでち運転ラン 
プび点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

ブレーカーを 切ってくださし、。 


•エアフィルターび'汚れていませんか？ 

•室のユニットや室外ユニットの吸込□、吹出□をみさいでいませんか？ 
♦ IJ モコンの設定温度は適切ですか？ 

•窓や扉び開いていませんか？ 

•風量調節、風向調節は適切ですか？ 

•換気扇が回つてし^ませんか？ 


•運乾中、本体の部に手を入れていませんか？（触れていませんか） 

手を入れると（触れると)、静電気などの影響で誤作動する揚合びあります 
ので本体肉部には手を入れないでください。 

•雷や無線などにより誤作動する揚含びあります。 

誤作動した場ちは、ブレーカーでいったん電源を切り、 IJ モコンで再度運転 
をしてください。 
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すぐに販壳店へ 


广爪警當 - 

■異淳時（こげ臭いなど）は、運転を停止してブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-乂巧などの原因になります。 

お買い上げの販売店まにはダイキンお客様ご相談窓□にご相談くださし、。 

■ルー厶エアコンの修理や改造は自分でしなし、。 

不備があると感電-乂巧などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談 < ださし、。 

■エアコンびをえない〔暖まらない）揚含は、を媒のちれび原因のひとつとして考えられますので、 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。を媒の追加を伴う修理の揚含は、修理の肉容をヴービスマンに 
確認して < ださし、。 

エアコンに使庙されているを媒は安をです。ぶ媒は通常ちれることはありませんが、巧 一、 ぶ媒び室肉にちれ、 
ファンヒーター、ストーブ、コン□などの火気 I こ触れるとち害な生成物び発生する原因になります。 


下記のような症がびでた場含にはすぐに販売店へご連絡ください 


圍電源コ"ードが巽常に議い、蒲たは廳んでい據 

■運輸中に異難 e がずる 

■誤って冀鑛常水搔入れでレまった 

■ブレ^力^が)ヒュ^ズ、漏電しが斷器がたびたび切れる 

国本体の運転/停止がタンがリモコンの f 藥がが不罐棄 

国こげ禀いニオイがず琼 

圍臺巧:！：：ッ h から水がをれ S 


■ 纔風/鑛織據おでい覆が、運聽謂錯輸ちレくな 
運聽中に運籍号ンプが'-定麟間 C 錦2教間）点滅ずる 




運転を停止し、ブレ…力…を 
切って販売店へご連絡 < ださい。 


加湿ユニットや""部のセンサ…の 
巽常、ちし<は初期設定不良を 
お知らせしています。 

麻急的な運転として冷/暖房 
運転を斤つでおりますので、 

販売店へご連絡 < ださい。 

V _ ノ 




r 

■運牺甲 L 仁黑 L なつにり 

、.、 

■離がなりだしたら 

邏電後》を‘を巧して運転を语開して < ださい。 

V 

落 SO ) おぞれがあ覆ときは、 X アコン保護の 
ため、運転を停止し、ブレ*—力"—を切ってく 
ださい。 














室内•室外ユニット周巧の巧認 

■ち図の距離をあけないと、エアコンの能力び低下した 
り、 テレビやラジスに雑音び入るおそれびあります。 

■义巧警報器と室的ユニットの吹出□は 1.5 m L ソ上の 學 

距離をあけてください。 

•設置場所に余裕びあれば、効率の良し^運転のために、 

で言るだけ広し^寸法をお取り < ださい。 —— 


据付場所にっいて 

r 運転音にち斬慮を） 

■次のよラな場所をお選び < ださし、。 

•エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動び増大し 
ない揚戸ん 

♦室外 a ニットの吹出□からの風ゆ運輯音び隣家の 
迷惑にならない揚所。 

r 電気工事にっいて） 

•電源は必ずエアコン専巧回路をご使巧 < ださし、。 

(移設 I こっいてつ 

•増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据巧 
けする揚含は、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。加湿 
巧ース長の再設をりみ必要です。 


■室外ユニットの設置は周面に異臭-異窜音のないと 
ころにしてくださし、。 

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス-腐食性ガ 
スや金属製の巧コリのある揚所では設置を避けてくださし、。 
■新築物件や I 」 フスーム 後の入居時、 または 床面のワックスび 
け時には、エアコンの運転を避けてください。エアつンを 
運転する前に、換気を十分に巧ってください。ワジクスなど 
の成分びエアコン巧部 I こ巧養し、水ちれの原因になります。 
■積雪や植木鍊などで、吸込□や吹出□をみさがなし^でくださし、。 
■巧の揚巧へ据はなされる揚含は、販売店にご相談<ださい。 
•油-蒸気-油煙の発生するところ。 

•海お地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの凳生するところ。 

•積雪により、室外ユニットびみさがれてしま5ところ。 
室外ユニットからの排水は水はけのよした〔ろにしてください。 


乾燥した 
風適しの I 


など 


帮出麵訓 


E 


顆区側 


保証と アフターサービス 


必ずお読み < ださい。 


保証について 



■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事頂をお確 
かめのうえ、大切に保管してくださし、。 

■保証期間はお買い上げ曰から1年間、 

ただしぶ媒系統部分については5年間です。 

く保証期間中> 

保証書の規定じしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示<ださし、。 

く保証期間経過後> 

修理すればご使巧できる揚含は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料十部品け十出張料などで構成され 
ています。 


修理を依頼されると芝 


154ぺージ〜5了ぺージにしたびって調べていただき、 
なお異常びあるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ごネ目談窓□にご連絡 < ださい。 


ご連絡いただきたい巧容 


品名ルームエアコン 


磯種名 

お買い上げ年•月•曰 
異常の容（できるだけ具体的に) 
電話番号-ご住所-お名前 
室外ユニットの設置場所 


保証書に記載してあのます。 


補修巧性能部品の保有期間について 


■ルー厶エアコンの補修庙性能部品の保有期間は製造 
巧切り後10年です。 

• 「補修巧性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品のことです。 


点検藝備のおすすめ 


■エアコンを数シーブン使巧した揚含は、室のユニット 
のの部びちれ、性能び低下する場合びあります。また、 
ゴミや巧コリがたまって、ニスイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室のユニットならの水ちれ 
の原因になることびあります。通常のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談 < ださい。 

なお、この場含は実費び'必要となります。 


エアコン向部の洗浄について 


■市販のエアコン洗浄剤をご使届されますと、揚含に 
よっては熱交換器や機械巧部の樹脂に悪影響をあた 
え、最悪の揚含水ちれなどの不具含び舞生するおそれ 
びあります。 

熱交換器の洗をじついてはお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 
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お客様ご相談窓口 


商晶に關する修理-消耗部品のご用命や取®いのご相談など 

ずべてのお闆合わせは 扔單刃罗タタ巧歹歹三 1へご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


驢廳3 0120〜8資〜1081(全團共通フリ…タイヤル) 

FAX でのお問含ね甘は 0 ] 20日 7-0 谷谷] (FAX 専用フリ…タイヤル） 

http :// ww \ A/,daikincCgCom に相談対応ホ…ムぺ…ジ) 


ザ¥ホ：>：1；/部!胃 

(聽客誦纖離窓 CO 


営業 0 專關： 24 時闘 3 援 5 因対応いたし莱ず。 

対応業務：廟謡に閱ずなすべで®ご相談*お P 遇禽わせをお受けいたしまず。 

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など) 


♦ダイキン I 業ヴビス拠庶所在地™™覽 


® SS はヴ…ビスステ…シヨンの赔でず。 




ネし 幌 S S T 065-0016 札幌市東怪化バ榮東 19 

f 山 台 SS T 984-0032 仙台巧若林区淸な寧掘 □ 1 5- 5 


城 窗 S S 

世既お S S 
ミエ 東 S S 

覇 飾 S S 

練 馬 S S 

多 摩 S S 

干 襲 S S 

お 戸 SS 

横 お S S 

戸 塚 S S 

厚 木 S S 

つ < ば S S 

宇都富 S S 
高 崎沒 S 

費 施 S S 

ill 越 S S 

松 本 S S 

新 渦 S S 



T 143-0015 大田医大森西3 - 2 9 - 7 
干 154- 0日24世迈待区兰軒茶屬 1-5- 1目 
干 135- 0日1日江索区東陽 5-29- 3第2東陽ビル1 F 
T 124-0013 頸飾陸東立石1 - 19 - 2 
干 176-{) 日12練馬区蠢玉化4 - 2 3 - 1日 
干 183- 0日日5府中巧府中町 2- 21-4 
で26日-日加7千襲巿中巧区祐光1 - 14 - 7 
干27日-2253松戸市因薑3 - 17 - 2 
干 225 -G 日14横お巿普葉区極班函1 - 日- 5 
で 244-08 孤橫誤巿戸驟区上請灑 14-2 
干 243- 0 日 32 r 聲木巿願名 4 -自 - 8 7 
于 305-0841 つ < ば巿細幸が丘. 3 
T 321 -0954 宇都宮市お令泉 3 - 4 ~1 
干 370-0 日 18 窩崎巿親保班 ■ 6 4 - 1 
ザ 34 日- 0 日 13 普加巿お江取 2-15-1 
T 350-11 24 jli 越市新宿お 1~ 4 ■目 
干 39 日- 0852 お本巧大字廳立 11 日 0 - 1 
ザ 9 日日- 0 自が新ミ窟巿中央区女池 4 - 17 - 3 3 





化 

陸 S S 

〒目の- 8 日瞄 

金 

お 

巿 

新 

保本 

3 

-59 

醫 

山 S S 

T 939-8261 

壽 

山 

巿 

該 

原 4 

2 

1-1 

福 

井 S S 

T 91 0-0842 

福 

井 

市 

開 

発 3 - 

3 

4 0 2 



岐 阜摄 S 干 5 日 0-8268 岐阜市菌部菱野 3 - 213 - 1 

お古崖 S S 干が 5-0 日孤おち麗巧港区南十…番町 4- 3 
安 城 S S 干 445-0 日 74 安城巧井が：山の高見日- 1 

津 SS 干日 14-0823 津巿大字半坦字池町日 69-1 
離 岡 S S 〒が 2-8 日 3 目静岡巿驗河区敷地 1 - 12 - 7 



草 

津 S S 

T 525-0027 

草津巿野村1 -i - 

6 

京 

都 S S 

干挑1 -8393 京都巿聞区吉祥院中河原里雨町1日 

瞬 

SS 

干 593-832 目 

挑市固区 II 西阻 1 - 6 9 - 

2 

大 

販 SS 

T 530-0034 大販市化陸錦町4 - 8 

1 

阿倍戰 S S 

T 530-0034 

大阪巿北区錦配4 - 8 

2 

欧 

招 S S 

干5を 1-0 CH 4 

吹田帝南を田2 - 2 3 - 1 

7 

枚 

方 S S 

T 572 -0077 

寝麗川市点野5 - 2 2 - 1 

0 

神 

戸 S S 

T 651 -0083 神戸市中央区お辺週 2-1-30 云留園際ビルが 

姫 

路 SS 

〒目7{)~朗74 

姫路巧飯田 1 - 7 

2 

棄 

段為 S 

T 630-8453 

奈段市题九乘町 3- 5 - 

7 




広 

島 S S 

干 732- Q 8 Q 2 広®市南医大州5 - 9 - 

7 

岡 

山 S S 

干7日 0- 朋7目岡山巿胺己2 0 - 11 

0 

米 

子 SS 

で關3-日004米ず市上權原6 - 2 - i 

7 

福 

山 S S 

干721 -0973 福山巿南蔵玉町2 - 12 - 

6 

穗 

島 SS 

干 770- Q 873 徳疆市柬沖湘1 - 1 

7 

巧 

巧 

松 S S 

干 761-8071 高松市イ犬ち的 ■ 2141 - 

2 

お 

山 S S 

〒791-郎16お山巿义万ノお目3 4 - 

1 



北九州 S S 

テ 803- Q 801 

化九州巿ル遵北;居西港の 3-4 

福 

岡 SS 

干 811 -22 日 7 ネ肖屬郡忠免町南里 1 

1-10-1 

腐 

栖 S S 

T 841 -0055 

篇 

洒巿獲父町 4 

7 3-2 

慶 

崎 SS 

〒姑 ( KI 日巧 

擾 

崎市今博多昭 

2 0-1 

熊 

本 S S 

干召の-日那 8 

熊 

本吊馬渡 1 - 1 

5-15 

大 

夕 SS 

T 870-0921 

大 

分巧獄原 4 - 1 

6-21 

轟 

幢 S S 

〒拙 ( H 3912 

留崎市大字赤江字飛ミ I 田 7 01 

鹽児島 S S 

干 831 -刖 15 

鹿 

児島巿乘開肛 

5-12 

郎 

纖 S S 

で狐 1 -が 55 

那 

覇巧金城 5 • 

- 3-4 


SS 曰'勻感 A 
































長期使用製品ま全表/テ V 制度に基づ < 本体表/テ、について 


経年劣化による危害の舞生び高まるおそれびあることをを意喚起するために電気巧品安全ミちで義務巧けられたしソ下の 
の客を室のユニットIこ表示しています。 



《【設計上の標準使用期間】 


10 年 

A 

設計上の標準使巧期間を 

超えてお使いいただいた 

揚含は、経年劣化による 


舞乂 •けび等の事故に至る 


おそれびあります。 



※設計上の標準使巧期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づ<経巧劣化に巧して、製造した年から安全上支障な<使巧 
することびできる標準的な期間です。 

•設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちのではありません。 

•設置状況や環境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 L ソ外でご使巧された場含は、設計 
上の標準使巧期間より短い期間で経年劣化Iこよる発乂、けびなどの事故Iこ至るおそれびあります。 


■標準使用条件 


ルームエアコン デイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
樣準使用条件による （ J に C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源-電圧による 


周波数 

50/ 60Hz 



室の温度 

27で（乾球温度） 


、ム a 

の居 

室向しつど 

47% (湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外しつど 

40% (湿球温度24で） 



室の温度 

20に（乾球温度） 


暖房 

室向しつど 

59% (湿球温度1己で） 


室外温度 

了で（乾球温度） 



室外しつど 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据巧説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南巧さ和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見含った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧曰数 

東京 

を房6月2曰から9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10ち28曰から4ち14曰までの169曰間 

想を時間 

1曰の使巧時間 

を房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

を房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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房 


面積の 
めやす (rrA 


房 


面積の 
めやす (m う 


質 


!繼 


14 

42 

14 

42 

14 

42 

14 

42 

14 

42 


運 

転 

312： 

( 服 ) 

39 

46 
39 
48 
41 
50 
45 
50 

47 
53 


運 

転 

電 

流 

(A) 

5.2 


6.9 


8.2 


9.6 


9.9 


暖 

費 

電 

力 

(W) 


930 


1250 


1500 


1820 


1875 


能 


力 

( kW ) 


4.0 


4.8 


5.6 


6.3 


6.7 


運 

転 

(cB) 

37 

45 

38 

47 
41 

48 
45 
48 
47 
52 


運 

電 

流 

(A) 

3.2 


4.7 


5.5 


8.0 


9.6 


ぶ 

費; 

電 

力 

(W) 

570 


84 己 


1000 


1500 


1800 


能 


力 

m 


2.8 


3.6 


4.0 


5.0 


5.6 




源 

11/V 


単 / 200 
室外電源 


X 

機種 

項目 

\ 

S28JCRV 

の F28JCRV 

外 R28JCRV 

S36JCRV 

肉 F36JCRV 

タト R36JCRV 

S40JCRV 

肉 F40JCRV 

外 R40JCRV 

S50JCRV 

向 F50JCRV 

タト R50JCRV 

S56JCRV 

肉 F56JCRV 

タト R56JCRV 


265 X 990 X 360 ( mm ) です。 
C 9612) に基づいた数値です。 


※1フラットパネル使用時の外形す法は、 

•ぶ房-暖肩運転特性は日本工業規格 （ J に 
•この仕様数値は 50 Hz • 60 Hz 巧通です。 

•イ亭止のとさちマイコンを働かせるため、約 0.8 〜 0.9 ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設を時ゆおがらせ操作時また圧縮機のす熱時は約10〜35ワットの電力を消費します。） 
•本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

•製品改良のために仕様の一部をず告なしに変更することがあります。 





濯 


:義：；： 


話 


おあ説明書 W 、 保証書 W 、 リモコン W 、 リモ n ン巧ルダ — W 、 
リモ n ンホルダー取がネジ巧単 3 乾電地巧 


外形すま(高さ X 幅 X 曼な ) 圆則室のュ - 1 ット：做 X 固 X 纖室外ュ - 1 ット：抓 X 邸 X 綱 


通年 H ネルギ—消費効率 ^ ^ ^ ^ ^ 


治騰歷導據壓華徽零も麗費巍導 


斗 


5 

斗 


oq 




H ネルギー消費効率 


斗 




3 


エネルギ—消費効率 ^ § 備 ^ 抑 


種 


類 


ぶ房 . 暖房兼用セパレ — 卜お ( インバ—夕 I) 
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用語集（さくいん) 


あな 

おまかせ運隨 

運転開始時の室两温度、屋外温度に麻じて、自動で運転モード、設定温度、 

しつどをま定する運転です。 

20 






快目民運転 

温度としつどをコント□ールして、快い眠りとさわやひな目覚めを 
サポートする運転です。 

30 



加湿運転 

外気の水分を取り这んで加湿する運乾です。 

19 


カビショック運乾 

お部屋のしつどを急速に下げてカビの群生を抑える運転です。 

36 

かな 

換気強め（謁め） 

換気量び多め（少なめ）の換気運転です。 

32 


換気レベル 

換気連動時の換気量を示します。 

33 


換気連動設定 

エアコン運乾中に換気を行う設定です。 

33 


けつろ荫止運稳 

隠房シーブンじ窓や壁に結露ができるのを抑える運乾です。 

39 


贸媛潔 

111 


自動の部クリーン 

除湿*除湿を房*を房運転後、運転時間に麻じて自動での部クリーン運転を 
巧う設おです。 

41 

i：-：-：：：；：：：：：：：-：； 

:が::::::年 

I! 寒 

腳 

■ 

除湿運転 

室向温度のお下を抑えなびら湿気を取り除く運転です。 

17 

111 

III： 

除湿自動切換 

しつどが高いときには除湿、室向温度び高いときは除湿を房を自動的(こ 
切り換え、快適な温度*しつどを保つ磯能です。 

44 


た;:;:を;:;:; 

iiiii 

除湿を房運転 

お部屋をちやしなびら、しつども下げる運転です。 

16 


ちち; 

;; が::::::::;をを;;お;;;;を; 

第二種磯械換気設備 

建築基準法に適含した、第三種換気の給気側換気ファンとして使用することび 
で妾る換気設備です。 

43 



ぉ贸 

::::::::::::::::こ:::::::::::::::::::::: 

1 

とちち:;:;:;:;:巧:; 

— イ "TT 

^ I J : ：：：：：：：：：■• 

ダイレクト運転ポタン 

リモコンのみたの中にある「冷房」「除湿」「暖房」「加湿」の4〕のボタンです。 

化〜19 

ちをお;; 

ぶぶおおた:なおぶおを 

j ドライ キー ブ 

除湿-除湿を房*を房運転で設定温度*しつどに到達したときに、快適しつど 
を保つため室巧ユニットのファンを停止する磯能です。 

44 





■ 

构部クリーン運乾 

エアコン向部を乾燥させてカビやニスイの発生を抑える運転です。 

40 


抒 

11 

ナビ設を 

ナビ表示の入切を設定します。 

46 


背ミ;背; 

察;留 

すビ表示 

健康と省エネの觀点からアドバイスする機能です。 

24,25 


お:;もち 

た;:;ぶ:; 


；：：；§：：： 

ををぉ 

パワフル運転 

すばや<快適な室巧温度にするため、を房-暖房時の能力を一時的に 
パワーアップする運転です。 

29 

::::: X ：：：：： 

ill 

in 

お:;を: 

パワフル加湿 

通常の加湿運転よりち加湿つァンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップ 
します。 

18,19 

厥度 

ぉ;:なをぉぉぉ;: 

ぶ;:;:お:;巧:;:お;: 

誦 

V 字型温度制御 

快眠運転を開始すると3時間かけて設定温度を2で下げて深いおりを誘い、起床 
時刻の1時閣前から約 rc 温度を上げてさわやかな目覚めに導<温度制御です。 

31 

お;:;お 

おお巧:;:::おを;: 

ii 

へや干し運乾 

室ので洗濯物を乾かすのに適した運転です。 

37 



:;ぉ:苗4^.乂 ぶ片 

圍 

マルチ モニター ランプ 

本体表示部にある運転ランプで、運転モードにぶって色び'変わります。 

6,8 


>*■**■■ ノ^" 

fo な 

ち;お;;; 

ミ;ミ;ミお; 

るすばん換気運乾 

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保つ運転です。 

38 


わ巧 

III 

ワイ ド気流 

定期的に風向を窓側に向けて、窓からを気や熱気が伝わるのを抑えます。 

28 
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